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本書の使いかた 


本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。 

表記上の約束 

注意マーク . に続く説明文は、製品を取り扱う際に特に注意していただきた 

い事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を 
与える恐れがあリます。 

次の動作マーク . cam に続くぺージは、次にどこのぺージへ進めば良いかを記しています。 

文中の用詰表記 

• 本書では、次のようなドライブ構成を想定して説明しています。 

A : フロッピードライブ、 C ハードディスク 

• 本書に記載されている ハー ドディスク容量は、 1 GB =1000 3 byte で計算しています。 OS やアプリケー シヨ 
ン では、 1 GB = 1024 3 byte で計算されているため、表示される容量が異なリます。 

•文中 [] で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、チエッ 
クボックスなどの名称を表しています。 

•文中 <> で囲んだ名称は、キーボード上のキーを表しています。（例）く Enter > 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを 
行うことは禁じられております。 

■ BUFFALO™ は、株式会社社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品 
名は、一般に各社の商標または登録商標です。 

本書では、™、®、◎などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場 
合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあ 
りましたら、お買い求めになった販売店または弊社サボートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 機器としてお使いください。万一、一般 0 A 機器以外とし 
て使用されたことによリ損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじ 
めご了承ください。 

• 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途に 
は使用しないでください。 

•一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するとき 
は、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 
■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用し 
ないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サボートを行ってお 
りません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するもの 
については、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 
■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項とし 
て記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失•破損 
した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記 
憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。ま 
た、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、また 
はバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が発生した場合であっても、 
弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過 
失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または 
同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の貴に任じません。 
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ご使用になる前に 


本製品を使用する前に知っておいていただきたいことを説明しています。必ずお 
読みください。 


本書の構成 


本書は次のような構成になっています。 


1こ'使用になる前に . 本製品を使用する前に知っておいていただきたいことを説明し 

ています。 

2環境の移行 . パソコン内蔵のハードディスクのデータを 0 S ごと本製品に移 

行する手順を説明しています。 

3取リ付け . 本製品をパソコン内蔵のハードディスクと交換する手順を説明 

しています。 

4付録 . 付属ソフトウェアの説明や本製品の仕様 • 制限事項について説 

明しています。 
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作業のながれ 


本製品のセットアツプは、次の手順で行います。 


バソコンの環境を本製品へ移行する 


▼ 


パソコン及び周辺機器の電源スイッチを OFF にし、 
バッテリー及びケーブル類を外す 


▼ 


本製品をバソコンに取り付ける 


▼ 


「2環境の移行」 【 P 5】 参照 


「3取り付け」 【 P 9】 参照 


バッテリー及びケーブル類を取り付け、 
パソコンの電源スイッチを ON にする 


※バソコンの環境を本製品に移行しないで 0 S を新規にインストールする場合や、バソコンのリ 
カバリー CD などでリカバリーする場合は、「パソコンの環境を本製品へ移行する」の手順は 
必要ありません。そのまま「取リ付け」を参照して本製品をパソコンに取リ付けた後、バソコ 
ンのマニュアルを参照して 0 S のインストールやリカバリーを行ってください。 


コネクターの 説明 



※ USB 接続は、次ぺージ「環境の移行」手順のみ対応です。環境の移行後は、パソコンに取り 
付けてお使いください。 
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環境の移行 


パソコンの環境を本製品に移行する手順を説明します。 


ここでは、付属ソフトウェア rAcronis True Image HDj を使って環境を移行する手順を説 
明します。 


パソコンの環境を本製品へ移行する 


パソコンの環境を本製品に移行します。以下の手順で行ってください。 

環境の移行とは？ 

パソコン内蔵のハードディスクに保存されたデータを、 OS (Wind ⑽ s) ごと本製品にコピー 
することです。環境移行することにより、本製品とパソコン内蔵のハードディスクを交換し 
ても、今までどおりお使いいただけます。 


• パソコン内蔵のハードディスクに保存しているデータ容量よリ本製品の容量が小さい 
場合、環境を移行できません。 

.AcronisTrue Image HD は RAID 構成パソコンのハードディスク環境からのバックアツ 
プは対応していません。 


環境によっては、正常に移行できない場合があリます。その場合は以下のことをお試しくだ 
さい。 

• ハードディスクのエラーチェックを行う 

ハードディスクにエラーがあると、移行に失敗することがあリます。コンピュータ（マイコ 
ンピュータ）にあるハードディスクのアイコンを右クリックして[プロパティ]をクリック 
—[ツール]タブをクリック—「エラーチェック」にある[チェックする]をクリックし、 
エラーチェックを行ってください。 

• Acronis True Image HD をパソコンにインストールして移行を行う 

CD から Acronis True Image HD を起動させた場合、ハードディスクおよび本製品が認識さ 
れないことがあリます。 Acronis True Image HD をバソコンにインストールして、移行を行っ 
てください。詳細は、 Acronis True Image HD のマニュアルを参照してください。 Acronis 
True Image HD のマニュアルは、「付属ソフトウェアの概要」 （P16) の手順で表示できます。 

上記のことを試しても移行できない場合は、本製品をパソコンに取リ付け後、パソコンのマ 
ニュアルを参照してリカバリーや 0 S のインストールを行つてください。 
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1 本製品のジャンパーを以下の 「 USB 使用時のジャンパー位置」に取り付けます。 

以下のようにジャンパースイッチを取り付けてください。取り付けていない場合 、 USB 
で接続しても認識されません。なお、ジャンパーは、出荷時に本製品に取り付けられて 
います。本製品からジャンパーを取り外し、以下の USB 使用時のジャンパー位置に取り 
付けてください。 



2パソコンの電源を ON にし、 Windows を起動します。 
3 本製品を USB ケーブルでパソコンに接続します。 



4ユ _ テイリテイー CD をパソコンにセツトします。 

自動再生画面や簡単セットアップの画面が表示されたら、閉じてください。 
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5 パソコンを再起動します。 

6 [AcronisTrue Image (完全版） ] を選択します。 



[AcronisTrue Image (完全版）]をクリツ 
クします。 


7 [ディスクのクローン作成]を選択します。 


[ディスクのクローン作成]をクリック 
します。 



8 [自動（推奨)]を選択 u [次へ]をクリックします。 



①[自動（推奨)]を選択します。 


②[次へ]をクリックします。 
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9 コピー内容が正しいか確認し、[実行]をクリックします。 



[実行]をクリックします。 


10「ディスクのクローン作成が正常に完了しました。」と表示されたら、 [ OK ] をク 
リックします。 

■ 



[OK] をクリックします。 

以上で完了です。続いて本製品をパソコンのハードディスクと交換します。次ページの「取り付 
け」に進んでください。 


※本製品をバソコンに取り付ける前に、必ずジャンパーの位置を変更してください。 

USB 使用時のジャンノヽ°—位置のままバソコンに取り付けると、認識されません。「取リ付け」 （P9) 
に記載のジャンノ \°一 位置に必ず変更してから、バソコンに取リ付けてください。 
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取リ付け 


本製品をパソコンに取リ付ける手順の例を説明しています。 


取リ付け作業を行うと、パソコンメーカーの保証が受けられなくなることがあリます。 

本製品をバソコンに取り付ける場合、バソコンを分解する必要があリます。パソコンメーカー 
によっては、パソコンを分解すると保証が受けられなくなくことがあリますので、あらかじ 
めご了承ください。 


取リ付けの前に必ずお読みください 


#パソコンや本製品は精密機器です。必ず別 
紙「はじめにお読みくださし ヽ」 に記載の「安 
全にお使いいただくために必ずお守りくだ 
さい」をお読みください。 

•パソコンの電源スイッチを OFF にする前 
に、すべてのアプリケーションを終了し、 
ハードディスクなどに記録されている大切 
なデータを、他のメディア、他のハードディ 
スク等にバックアップしてください。 

•バックアップディスクを使用して 0S をイ 
ンストールするときは、パソコンの マニ ユ 
アルを参照してバックアップディスクを作 
成してください。 

•作業を行うときは、パソコン本体のマニュ 
アルに記載されている注意事項を必ずお守 
りください。 

•取リ付け作業を行う前に、パソコンの電源 
ケーブルや AC アダプター、バッテリー等 
を必ず外してください。【パソコン本体のマ 
ニュアルを参照】 

電源ケーブルや AC アダプター、バッテリー 
等を外さずに取り付け作業を行うと、感電 
する恐れがあリます。 


• 本製品の取リ付け作業でバソコン本体や本 
製品を破損/故障した場合、パソコンメー 
カーや弊社では一切保証致しかねます。 

本製品の取り付け作業は、ご自身の責任で 
行ってください。 

_弊社では、パソコン本体（本製品を取リ付 
けたパソコンを含む）に対する保証は致し 
かねます。 

•静電気による破損を防ぐため、本製品やパ 
ソコン本体に触れる前に、身近な金属（ド 
アノブやアルミサッシなど）に手を触れて、 
身体の静電気を取り除いてください。 

人体などからの静電気は、パソコン本体や 
本製品を破損、またはデータを消失させる 
恐れがあリます。 

•パソコン本体の仕様によっては、本製品の 
容量を全て使用できないことがあリます。 

パソコンの仕様によって、使用できる容量 
に制限があることがあリます。お使いのパ 
ソコンが本製品の容量に対応しているか 
は、パソコンメーカーにお問い合わせくだ 
さい。 

#次の物を用意してください。 

• パソコンと周辺機器のマニュアル 
• ドライバーなどの工具 
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ジャンパーの取リ付け 


本製品をパソコンに取リ付ける前に必ずジャンノ《一の位置を確認してください。ジャンノ\°_の取 
リ付け位置が正しくない場合、本製品が正常に認識されません。なお、ジャンパーは、出荷時に 
本製品に取リ付けられています。本製品からジャンノを取り外すか、以下の位置に取リ付け直 



/ 一 M ソコンに取リ付ける場合(本製品を起動ドライブにする) 


ジャンパースイッチを Master (出荷時設定）の位置に取り付けるか、ジャンパースイッチを取 
り外してください。 


ジャンパースイッチ 

解説 

Master の設定 

□ □ □ 

□ □ □ □ !□ 

または 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 


ノー トパソコンに接続する場合 

SSD やハードディスクが本製品1台のみの場合 
本製品を起動ドライブにする場合 


本製品以外にも内蔵ハードディスクや内蔵 SSD を取リ付ける場合 

パソコンのマニュアルを参照して、 Master 、 Slave、Cable Select のいずれかに取リ付けるか、ジャ 
>/スイツチを取り外してください。 


ジャンパースイッチ 

解説 

Master の1$ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

または 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

淀 

□ 

□ 


ノー トパソコンに接続する場合 

SSD やハードディスクが本製品 1 台のみの場合 
本製品を起動ドライブにする場合 

Slave の設 

□ □ □ in 

□ □ □ 1 口 

定 

□ 

□ 


SSD やハードディスクが 2 台あり、本製品を 
起動ドライブにしない場合 

Cable Select の設 

□ □ □ | ロロ | 

□ □ □ □ □ 

定 

パソコンのマニュアルに 「 CableSelect 」 に 
設定すると記載されている場合 
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取リ付け手順例 


お使いのパソコンによって取リ付け手順が異なります。バソコンのマニュアルを参照して取り付 
けてください。また、ここでも取り付け手順の例を記載していますので、参考にしてください。 



取リ付け手順は、お使いのバソコンによって異なリます。 

本書で紹介している取リ付け手順は一例です。お使いのバソコンによっては手順が異なり 
ますので、あらかじめご了承ください。なお、本書の記載内容に従って作業を行いバソコ 
ンや本製品が破損/故障した場合であっても、弊社は一切の保証を致しかねます。 

バソコンメーカーおよび弊社への取リ付け手順に関するお問い合わせはこ遠慮ください。 

弊社では、パソコンへの取り付け方法に関するお問い合わせを承っておりません。また、 
バソコンメーカーへのお問い合わせもご遠慮ください。 
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ThinkPad T42 への取リ付け手順例 

Lenovo 社製 「ThinkPad T 42」 での取り付け手順の例を説明します。 


1パソコンの電源を OFF にした後、パソコンのマニュアルを参照して、電源ケー 
ブルや AC アダプター、バッテリー等を取り外します。 

2パソコンのマニュアルを参照して、ハードディスクを固定しているネジを外し 



3 ハードディスクを取り外します。 

コネクター に無理な力が加わらな 
いように注意して、取リ外してく 
ださい。 



4 ハードディスクに取り付けられているカバーを取り外します。 

0ネジを外す 

m ハードディスクからカバーを取り外す 
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5 ハードディスクに取り付けられている金具を取り外します。 
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本製品に手順5で取り外した金具を取り付けます。 




7 本製品に手順4で取り外したカバーを取り付けます。 

a 本製品にカバーを取リ付ける 
m ネジ止めする 


2 

本製品 ~ カバ_ 



以降は、取り外した手順と逆の手順で本製品を取リ付けてください。 
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8 本製品をパソコンに取リ付けます。 

コネクターに 無理な力が加わらな 
いように注意して、取リ付けてく 
ださい。 


9 本製品をネジ止*します。 



10パソコンのカバー、バッテリー、電源ケーブルや AC アダプターの順にパソコ 
ンに取り付けます。 

取り外した手順と逆の手順で取り付けてください。 

以上で取リ付けは完了です。 
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付録 


バックアッ 



バックアップの必要性 

ハードディスクや本製品などに蓄えられた重要なデータを保護するために、外部のメディアに 
データの複製を作成することを「バックアップ」といいます。大容量ハードディスクや本製品な 
どには、日々大量のデータが格納されます。事故や人為的なミスなど不測の事態でデータを失う 
ことは、業務上大きな損失となります。 

Windows の場合、付属ソフトウェア 「Acronis True Image HD」 でバックアップを作成すること 
ができます。詳しくは、「付属ソフトウェアの概要」 （P16) を参照してください。 

mm ハードディスクや本製品などを使用する場合は、定期的にバックアップを作成してくだ 
さい。 

バックアップ用のメディア 

パックアップ用のメディアには次のようなものがあります。 

• ネットワーク (LAN) サーパー • 増設ハードディスク • Blu-ray Disc 

• DVD-R/RW . DVD+R/RW - DVD-RAM - CD-R/RW .フロッピーディスク 
•光磁気ディスク （M0) 

大容量ハードディスクや本製品などのバックアップ先としてフロッピーディスクを選んだ場合、 
大量のフロッピーディスクが必要になります。また時間もかかるため、効率的な手段とはいえま 
せん。可能な限リ容量の大きいメディアにバックアップすることをおすすめします。 

増設ハードディスクにパックアップする場合は、そのハードディスクをバックアップ専用にする 
ことをおすすめします。 

びツクアップ データの 復元（リストア） 


パックアップデータを元のハードディスクや本製品などに復元することをリストアといいます。 
リストアコマンド/ツールは、一般的にパックアップコマンド/ツールで指定されたもの以外は 
使用できません。マニュアルなどで確認してください。 


メンテナンス 


Windows 付属のツールを使用したハードディスクや本製品のメンテナンスについて説明します。 

ハードディスクや本製品のエラーチェック（スキヤンディスク L 

Windows には、ハードディスクや本製品のエラー（異常）をチェックするためのツールが付属 
しています。このツールはエラーを彳多復することもできます。ハードディスクや本製品を安全に 
使用するために、ハードディスクや本製品を定期的にチェックすることをおすすめします。 

r«a エラーのチェック方法は、 Windows のヘルプやマニュアルを参照してください。 
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付属ソフトウェアの概要 


ここでは本製品に付属のソフトウェアの概要を説明します。各ソフトウェアのインストール方法 
は「付属ソフトウェアのインストール」 （ P 18) を参照してください。 


各ソフトウエアのマニュアル （ PDF ファイル）を読むには 、 Acrobat Reader ( または Adobe 
Reader ) が必要です。パソコンにインストールされていないときは、付属 CD を使ってインストー 
ルしてください。使いかたについては、ヘルプファイルをご参照ください。 


Acronis True Image HD 

Acronis True Image HD は、バックアップを作成するソフトウェアです。 Windows を起動したまま 
バックアップを作成できます。データのバックアップだけでなく、 0 S のインストールされた領域 
のバックアップも可能です。システムの入った領域を他の領域にバックアップしておけば、システ 
ムの入った領域に何かあった場合、復旧が容易に行えます。 

•主な機能 

• バックアップ（イメージ）の作成と復元 
• バックアップ（イメージ）の管理 

• 設定やディレクトリー構成などを変えることなく本製品や他のハードディスクへのデータ転送 
• 転送時のノヽ°_ティションサイズの変更やノ\°—ティションの位置の移動 
• パーティションの作成 

• 起動用ディスクまたは USB メモリーなどのデータストレージデバイスの作成 
• ハードディスク全体のデータ完全消去 
• パーティションのデータ完全消去 
• 本製品全体のデータ完全消去 

• 使いかた 

Acronis True Image HD のマニュアルを参照してください 。 Acronis True Image HD のマニュ 
アルは、付属のユーティリティ ー CD をパソコンにセットしたときに表示される「簡単セット 
アップ」から[マニュアルを見る ] —[True Image HD のマニュアルを見る]の順に選択すると 
表示されます。 


「AcronisTrue Image HD」 の操作方法や製品情報は、下記窓口までお問い合わせください。 
※株式会社バッファローでは 、 「AcronisTrue ImaaeHD 」 に関するお問い合わせは受け付け 
ておりません。あらかじめご了承ください。 

お問い合わせ先アクロニス • ジャパン株式会社 


【サボート情報】 

A ノタ—不ツ ト： httDS://www.runexy.co.ip/support/acroms_support.html 
TEL : 0120 -958-507 (無料） 

受付時間 ： 9:00 〜 1730 ( 土、日、祝祭日を除く） 

※一部の電話でご利用になれない場合がございます。その場合には、 03-4520-9786 (有料） 
をこ'利用ください。 

※サボートセンターのご利用にはユーザー登録が必要になります。 

※ア クロニス •ジャパン 社の ソフトウェアと 製品本体（株式会社 バッファ ロー）のユーザー 
登録は別々に行う必要があり ます。バッフ アローのユーザー登録も忘れずに行って くだ 
さい0 


16 


SHD - NHPU 2 シリーズユーザーズマニュアル 








Disk Formatter 

Disk Formatter は、ハードディスクなどのドライブ機器（本製品を含む）を簡単に フォー マットするこ 
とができるソフトウェアです。 

Windows 7/ Vista をインストールした機器 （ ハードディスクや本製品）で使用しないでく 
ださい 。 Disk Formatter でフォーマットすると、フォーマット後に Windows が起動し 
なくなることがあリます。 

•できること 

• パソコンに増設したハードディスクのパーティション作成やフォー マッ トが簡単に行えます。 
M 0、 スマートメディア、コンパクト フラッシュ などリムーバブルメディアも フォーマッ トでき 
ます0 

• 論理フォー マッ トだけでなく物理フォー マッ トも可能です。 

• 使いかた 

Disk Formatter のマニュアルを参照してください。 Disk Formatter のマニュアルは、付属のユー 
ティリティー CD をパソコンにセットしたときに表示される「簡単セットアップ」から[マニュ 
アルを見る]— [DiskFormatter のマニュアルを見る]の順に選択すると表示されます。 

TurboPC 

TurboPC は、書き込みキャッシュを使用し、転送速度を高速化します。 

•できること 

本製品とパソコンの転送速度を高速化できます。 

• 使いかた 

TurboPC のマニュアルを参照してください。 TurboPC のマニュアルは、付属のユーティリティー 
CD をパソコンにセットしたときに表示される「簡単セットアップ」から[マニュアルを見 
る] — [TurboPC のマニュアルを見る]の順に選択すると表示されます。 

TurboCopy 

TurboCopy は、コピ ー/ 移動するファイルをひとまとめに転送して効率化します。 

•できること 

パソコン内でファイルをコピ_/移動する時間を短縮（高速化）します。 

• 使いかた 

TurboCopy のマニュアルを参照してくださしヽ。 TurboCopy のマニュアルは、付属の ユーティ 
リ ティー CD をパソコンにセットしたときに表示される「簡単セットアップ」から[マニュア 
ルを見る]— [TurboCopy のマニュアルを見る]の順に選択すると表示されます。 
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付属ソフトウ: 


付属のユーティリティ ー CD には、付属ソフトウェアが収録されています。以下の手順でインス 
トールしてください。 


1付属のユーテイリテイー CD をパソコンにセットします。 

簡単セットアップが起動します。 

※簡単セットアップが起動しないときは、[マイコンピュータ（またはコンピュータ）]内の 
CD - ROM ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。 

※ Windows 7/ Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ Blnst . exe の実行]を 
クリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンビュータ への 変更を許可します 
か？」や「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[はい] 
または[続行]をクリックしてください。 


2インストールしたいソフトウェアを選択し、[開始]をクリックします。 


以降は画面の指示に従ってインストールしてください。 


•Acronis True Image HD のインストールには、プロダクトインストールキーが必要です。 
プロダクトインストールキーについては、画面で見るマニュアル 「Acronis True Image 
HD のこ利用について」を参照してください。 

•再起動を要求されたときは、ユーティリティー CD をパソコンから取リ出した後、画面 
に従って再起動してください。ユーティリティー CD をパソコンにセツトしたまま再起 
動すると 、 Acronis True Image HD が起動することがあリます 。 Acronis True Image 
HD が起動したときは、ユーティリティー CD をパソコンから取リ出してから Acronis 
True Image HD を終了してください。パソコンが再起動して Windows が起動します。 
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OS をインストールするときは 


バソコンに取リ付けた本製品に 0 S をインストールするときに参照してください。 


•詳しい手順は os のマニュアル、またはパソコンのマニュアルを参照してください。 
• 本製品を起動ドライブにしない場合は、 0 S をインストールする必要はあリません。 

ご注意 


〇 S をインストールするときは、以下のことにご注意ください。 

•本書に記載されているインストール手順は一例です。必ず使用しているパソコンと 0 S のマ 
ニュアルを参照してください。 

• 0 S をインストールやフォーマットする前に、ハードディスクや本製品の環境をもう一度確認 
してください。 

〇 S のインストールやフォーマットをすると、選択したドライブ内のデータはすべて消去され 
ます。誤って大切なデータやプログラムを消去してしまうことのないように、フォーマットす 
るドライブのドライブ名を必ず確認しておいてください。 

#0 S のインストールやフォーマット中は、絶対にパソコンの電源スイッチを OFF にしたり、パ 
ソコンを再起動しないでください。 

ディスクが破損するおそれがあります。また、その後の動作に関しても保証できませんのでご 
注意ください。 

•フォーマット時の制限について 

Windows 7/ Vista / XP では〇 S のインストール中に本製品をフォー マッ トする必要があリます。 
画面の指示に従って フオー マツ トしてください。 
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パソコン付属の CD - ROM からインストールする 

インストール手順はパソコンのマニュアルを参照してください。 

137 GB 以上の製品に Windows XP をインストールする場合は、 OS のインストー 
ル後に、 次ページの 「137 GB 以上の製品をお買い上げの方へ」の手順を実行 
してください。実行しないと，データが破損、消滅する恐れがあります。 

rm os をインストールした後、本製品内に未使用領域がある場合は、パーティションを作成 
し、フォーマットしてください。 

Windows 7/ Vista / XP のインストール 

インストール手順は Windows のマニュアルを参照してください。インストール中にフォーマッ 
卜が実行されるので、画面に表示されるメッセージに従って操作してください。 

インストール手順 

Windows を新規にインストールする場合の一般的な手順は、次のとおりです。 


本製品をパソコンに取リ付ける 


▼ 


Windows の起動ディスクから起動する 


▼ 


Windows をインストールする【各 0 S のマニュアルを参照】 


▼ 


パソコンを再起動する 


Windows XP で 137 GB 以上の本製品をお使いの場合は、 OS のインストール後に、次の 
「137 GB 以上の製品をお買い上げの方へ」の手順を実行してください。実行しないと、チー 
夕が破損、 消滅する恐れがあリます。 
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137 GB 以上の製品をお買い上げの方へ 
(WindowsXP めみ） 


0 S をインストールした後に以下の手順でサービスパックの確認を行ってください。 


Windows XP で 137 GB 以上の本製品を使用する場合、以下の手順を行わ 
ないとデータが破損 • 消滅する恐れがあります。必ず以下の手順を行つ 
てください。 


*137 GB 未満の製品の場合は、以下の手順を行う必要はあリません。 

1周辺機器—パソコンの順に電源スイッチを ON にします。 

2 [スタート]メニュー内の[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ] 
をクリックします。 

プロパティ画面が表示されます。 

I — Windows XP の場合は 「Service Pack 2」以上 
が表示されていることを確認してください。 


表示されていない場合は 、 Windows 
Update ( http :// windowsupdate . microsoft . 
com /) からインストールしてください。 


以上で完了です。 
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仕様 


最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ （ buffalo . jp ) 
を参照してください。 


セクターサイズ 

512 bytes 

電源仕様 

5 V 土 0.25 V 

消費電力 

平均： 3 W 、 最大： 7.5 W 

動作環境 

温度〇〜 70° C 湿度20%〜80% (結露なきこと） 

インターフェース 

ATA / ATAPI 6 Specification 準拠 

PATA コネクター/50ピン 

USB 2.0 Specification 準拠 

対応機種 

2.5 インチパラレル ATA ポートを標準搭載する下記機種 
• D 0 S/V 機 （0 ADG 仕様） 

対応 0 S 

Windows 7 (64 bit , 32 bit ) / Vista (64 bit , 32 bit)/XP 
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ハードディスクや本製品の破棄 • 譲渡 • 交換 • 修理時の注意 

「削除」や「フォー マッ ト」したハードディスクや本製品上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄•譲渡 • 
交換•修理等を行う際に、ハードディスクや本製品上の重要なデータが流出するというトラプルを回避するためには、ハー 
ドディスクや本製品に記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。 

万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめ 
こ、 了承ください。 

付属の Acronis True Image HD のクリーンナップユーティリティー内の Acronis DriveCleanser を用いてデータを完全に 
消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。 

詳しくは http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご参照ください。 

※ソフトウェアを削除することなくハードディスクや本製品、パソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許 
諾契約違反になることがありますのでご注意ください。 
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